BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 24 lipca 2020 r. Nr 202 (545) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁO.4210.18.2020. BG z dnia 24 lipca 2020 r. 
w Sprawie zmiany taryfy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów ...............eeaaeaa aaa weż 2 
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Łódź, dnia 24 lipca 2020 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OŁO.4210.18.2020. BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z $ 28 pkt 3 i § 46 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 718) oraz art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. C, art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Oddział Elektrownia Bełchatów 
z siedzibą w Bełchatowie, ul. Energetyczna 7, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r. (pismo bez znaku), uzupełnionego pismem 
zdnia 20 lipca 2020 r. (pismo znak: F/FC/FCK/3522/4875/2020) wsprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2019 r. 
nr OŁO.4210.26.2019.BG, i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy 
dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do 
niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 
26 września 2019 r. nr OŁO.4210.26.2019.BG, zatwierdzono taryfę dla ciepła, ustaloną 
przez Przedsiębiorstwo na podstawie $ 13 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), na okres 
jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Powyższa taryfa została 
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opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 223 
(223) z dnia 26 września 2019 r. i wprowadzona do stosowania z dniem 1 listopada 
2019r. 


Pismem z dnia 7 lipca 2020 r., uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2020 r., na 
podstawie $ 46 i $ 28 ust 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718), zwanego dalej nowym 
rozporządzeniem taryfowym, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 
zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen ciepła, cen za 
zamówioną moc cieplną oraz cen nośnika ciepła wytwarzanego w jednostkach 
kogeneracji. 


Zgodnie z art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku cen ciepła 
wytwarzanego w jednostkach kogeneracji, planowane przychody ze sprzedaży ciepła 
przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek 
kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez 
Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 
46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Stosownie do postanowień $ 46 nowego rozporządzenia taryfowego, taryfy 
przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa URE 
zatwierdzających te taryfy, z zastrzeżeniem $ 28 ust. 1 i 3. 


Zgodnie z § 28 ust. 3 nowego rozporządzenia taryfowego, przedsiębiorstwo 
energetyczne w odniesieniu do źródeł, o których mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić 
o zmianę taryfy przed upływem okresu, o którym mowa w $ 13 ust. 10, jeżeli w trakcie 
tego okresu ogłoszone zostaną średnie ceny sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 
ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy — Prawo energetyczne. 


W związku z opublikowaniem „Informacji Prezesa URE nr 18/2020 z dnia 30 marca 
2020r. w sprawie Średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach 
wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracyjnymi w roku 2019”, nastąpiła 
zmiana cen referencyjnych dla poszczególnych rodzajów paliw zużywanych w tych 
źródłach, atym samym uległ zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wzrostu 
przychodów ze sprzedaży ciepła ze źródeł, w których ciepło jest wytwarzane 
w jednostkach kogeneracji, w odniesieniu do których stosuje się uproszczony sposób 
kalkulacjj cen i stawek opłat, określony w $ 13 ust. 6 nowego rozporządzenia 
taryfowego. 
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła i podlega ona zatwierdzeniu 
przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 
46 ustawy — Prawo energetyczne. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne oraz 
przepisami rozporządzenia taryfowego. 


Zaistniały zatem okoliczności umożliwiające zmianę taryfy zgodnie z $ 28 ust. 3 nowego 
rozporządzenia taryfowego. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, 
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.). Odwołanie 
należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi - ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
Sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 
4794 Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
zart. 32 ust. 1 w związku zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.). 
Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, lub o przyznanie pomocy prawnej poprzez 
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję 
(art. 127a $ 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). 
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5. Decyzja jako zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania (art. 130 $ 4 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 


6. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło”. 

7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 
wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w „Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki — Ciepło”. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
RADCA PREZESA URE 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
EE 
Beata Głębska 
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA 
z siedzibą w Bełchatowie 


2 dnia „A ; 7/00 
* PAC Z: IA 


Z 


ZMIANA XVI TARYFY DLA CIEPŁA 


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie 
dotycząca Oddziału Elektrownia Bełchatów w Rogowcu 


f l ZVA 
< ód 


Rogowiec, 2020r. 
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W XVI Taryfie dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w 
Bełchatowie dotyczącej Oddziału Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, zatwierdzonej decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.09.2019r nr OŁOÓ.4210.26.2019.BG, 
wprowadzonej do stosowania dnia 1 listopada 2019r., zmianie ulegają następujące zapisy taryfy: 


W rozdziale 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, punkt 4.1 otrzymuje brzmienie: 


„4.1. W zakresie wytwarzania ciepła: 
Ceny za zamówioną moc cieplną — wyrażone w zł za MW mocy zamówionej: 


Grupa 
adblorców 


4848,65 


5 347,95 


Ceny ciepła — wyrażone w zł za GJ ciepła wytworzonego: 


up" 


"W", "Do", "Dw" 


Cena nośnika ciepła, tj. niezwróconych skroplin lub wody dostarczonej do napełnienia instalacji 
odbiorczych oraz do uzupełniania jej ubytków w tych instalacjach — wyrażona w zł za tonę lub 
w zł na metr sześcienny: 


"PP" "W"; "Do", "Dw" 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 


Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 


